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TYPE 1 

CAMERA 

EXPOSURE 

NUMBERS 










. // Jt) 7-t-6S^ 


TIME 

altitude 

TERR 

GRD 

SUN 

REFL 

V/H 

EXP 



(MIN) 

(FEET) 

ELEV 

SPD 

ANG 

FCTR 


NOS 

[ COPT 1 .. 1 . 

^ 

00 

76300 

0000 

1760 

70 

H 

.03892 

OB 

PRIMARY AIRCRAFT 3X6856 


08 

77200 

0240 

1832 

69 

H 

,04017 

08 

SETTINGS SAME TO 08 


11 

78100 

2560 

1832 

69 

H 

,04093 

08 



itf 

79000 

1148 

1332 

68 

H 

.03971 

08 



17 

84800 

1450 

1838 

67 

H 

,03722 

08 



20 

85600 

0450 

1848 

65 

H 

.03662 

08 



23 

85900 

0100 

1850 

64 

H 

,03639 

06 



26 

86300 

0015 

1850 

63 

H 

,03619 

06 



29 

86600 

1350 

1850 

62 

H 

.03662 

06 



32 

86600 

0656 

1852 

62 

H 

.03635 

06 



35 

96600 

3500 

1855 

62 

H 

,03767 

06 



38 END 

FIRST PASS 










38 

56000 

0250 

1400 

69 

H 

,04238 

08 


- ^ 

^1 

68000 

0300 

1600 

69 

H 

.03988 

08 





77800 

0500 

1770 

68 

H 

,03863 

08 


* 

47 

79800 

1500 

1840 

67 

H 

,03965 

08 




52 END 

SECOND PASS TOTAL 

CAM TIME 

54 MIN 












TOP SECRET 








TYPE 1 

CAMERA 

EXPOSURE 

NUMBERS 



TIME 

ALTITUDE 

TERR 

GRD 

SUN 

REFL 

V/H 

EXP 



(MIN) 

(FEET) 

ELEV 

SPD 

ANG 

FCTR 


NOS 



00 

76300 

0000 

1760 

75 

H 

.03892 

06 

BACKUP AIRCRAFT BX6956 


08 

77200 

0240 

1832 

73 

H 

.04017 

08 

SETTINGS SAME TO 08 


11 

78100 

2560 

1832 

72 

H 

,04093 

08 


> 

14 

79000 

1148 

1832 

71 

H 

,03971 

08 











|25 YEAR RE-REVIEWl 

1 

17 

84800 

1450 

1838 

70 

H 

,03722 

08 
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BEST COPY 

Available 

THROUGHOUT 

FOLDER 


6/24/9B 
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20 


85600 

0450 

1843 

69 H 

,03662 

OB 

23 


85900 

0100 

1850 

68 H 

.03639 

08 

26 


86300 

0015 

1850 

67 H 

,03619 

08 

29 


86600 

1350 

1850 

65 H 

,03662 

08 

32 


85600 

0656 

1852 

64 H 

,03635 

06 

35 


86600 

3500 

1855 

64 H 

,03767 

06 

38 END 

FIRST PASS 





38 


56000 

0250 

1400 

63 H 

.04238 

06 

41 


68000 

0300 

1600 

62 H 

,03988 

06 

44 


77800 

0500 

1770 

61 H 

,03863 

06 

47 


79800 

1500 

1840 

59 H 

.03965 

06 

52 END 

SECOND PASS TOTAL 

CAM TIME 54 MIN 



XHI5 IS i 


MES5ASE FOR 

BX6856 TYPE 1 

PACKAGE CUSTOM 


5TBY 

2 

1B34N 

11647E 

SECOND PASS 



CAM 1 

ON 

0911N 

11013E 

CAM ! 

ON 1620N 10219E 



5T3Y 

2 

2056N 

10156E 

5T3Y 

2 1649N 10904E 




END OF DATA 


ROUTE 


EOF 
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